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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


18 Οκτωβρίου 2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1194 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

1. Με την 21113/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗ Χαράλαμπου-Στέ- 
φανου του Φωτίου (Α.Μ. 47920), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί 
εν γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

2. Με την 21114/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΒΛΑΧΟΥ Γεωργίου του Χρι¬ 
στόδουλου (Α.Μ. 42876), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

3. Με την 21115/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΒΛΑΧΟΥ Σωτηρίου του Θεοδώρου 
(Α.Μ. 65845), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

4. Με την 21116/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΟΥΡΑ Μιχαήλ του Κυριάκου 


(Α.Μ. 49973), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

5. Με την 21117/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΑΒΑΛΑ Χρήστου του Ευαγγέλου 
(Α.Μ. 23606), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

6. Με την 21118/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΓΕΛΑΔΑ Ηλία του Γεωργίου 
(Α.Μ. 46946), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

7. Με την 21119/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ Νικόλαο του Πανα¬ 
γιώτη (Α.Μ. 46961), ΚατηγορίαςΤ5-Οδηγοί-Μηχανοδηγοί 
Χειριστές (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

8. Με την 21120/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίαςτου ΓΕΡΟΥ Δημήτριουτου Χαράλαμπου 
(Α.Μ. 51002), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 
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9. Με την 21121/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαου του Φωτίου 
(Α.Μ. 29237), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

10. Με την 21189/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας της ΓΚΙΟΥΛΕΑ Σταυρούλας του Ευαγγέλου 
(Α.Μ. 49919), Κατηγορίας Γ Στελέχη Γενικών Θέσεων, από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

11. Με την 21122/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΓΚΟΥΓΚΟΥΜΑ Παύλου του Χρή¬ 
στου (Α.Μ. 37994), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

12. Με την 21123/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΓΩΤΗ Διονύσιου του Σπυρίδωνα 
(Α.Μ. 47627), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

13. Με την 21127/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Κωνσταντίνου του 
Γεωργίου (Α.Μ. 46809), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχα¬ 
νικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα 
της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

14. Με την 21215/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 


βαση εργασίας του ΔΗΜΟΥ Γεωργίου του Κωνσταντίνου 
(Α.Μ. 49755), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

15. Με την 21128/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίαςτου ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου 
του Δημητρίου (Α.Μ. 67616), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί 
εν γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

16. Με την 21126/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΔΙΓΓΥΛΟΥΔΗ Παναγιώτη τουΑν- 
δρέα (Α.Μ. 44539), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

17. Με την 21125/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΖΑΓΟΡΑ Χρήστου του Νικολάου 
(Α.Μ. 49908), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

18. Με την 21124/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΖΑΡΟΥΧΑ Νικόλαο του Νικολάου 
(Α.Μ. 47645), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

19. Με την 21129/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΖΩΪΤΣΑΚΗ Νικόλαου του Ιωάννη 
(Α.Μ. 69632), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

20. Με την 21135/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
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Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΗΛΙΚΙΔΗ Ανέστη του Χρήστου 
(Α.Μ. 52842), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

21. Με την 21134/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Πέτρο του Ευθυμίου 
(Α.Μ. 50873), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

22. Με την 21133/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γρηγορίου του Ηλία 
(Α.Μ. 42733), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

23. Με την 21132/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΙΠΠΕΚΗ Γεωργίου του Δημητρίου 
(Α.Μ. 48616), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

24. Με την 21131/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΙΩΑΝΝΟΥ Σεραφείμ του Θωμά 
(Α.Μ. 46186), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητικοοικο- 
νομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

25. Με την 21130/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΑΛΑΒΑΝΤΗ Δημητρίου του Αποστό¬ 
λου (Α.Μ. 65314), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

26. Με την 21138/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 


Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΑΘΑ Δημητρίου του Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 38421), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

27. Με την 21160/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΑΠΤΣΗ Χρήστου του Πανα¬ 
γιώτη (Α.Μ. 46945), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητι- 
κοοικονομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, 
λόγω παραίτησης. 

28. Με την 21161/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΑΛΛΙΑΜΒΑΚΟΥ Αλέξανδρου του Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 38895), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

29. Με την 21159/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΟΓΕΡΑ Φώτιου του Γεωργί¬ 
ου (Α.Μ. 43582), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

30. Με την 21158/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΑΒΙΤΗ Γεωργίου του Αν- 
δρέα (Α.Μ. 46949), ΚατηγορίαςΤ5-Οδηγοί-Μηχανοδηγοί 
Χειριστές (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

31. Με την 21157/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
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σύμβαση εργασίας του ΚΑΡΤΕΡΗ Χρήστου του Ιωάννη 
(Α.Μ. 46933), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

32. Με την 21156/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΑΤΣΟΥΔΑ Αλέξανδρου του Κωνσταντί¬ 
νου (Α.Μ. 76289), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

33. Με την 21155/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ Γεωργίου του Εμμανουήλ 
(Α.Μ. 46931), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

34. Με την 21154/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΙΟΥΣΗ Σταύρου του Νικολά¬ 
ου (Α.Μ. 18931), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

35. Με την 21152/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΚΚΑ Κωνσταντίνου του 
Αστέριου (Α.Μ. 50803), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

36. Με την 21151 /26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ Δημητρίου του Αριστο¬ 
τέλη (Α.Μ. 20696), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

37. Με την 21168/23.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 


Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΒΑΤΗ Κωνσταντίνου του 
Γεωργίου (Α.Μ. 14200), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχα¬ 
νικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα 
της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

38. Μετην 21042/22.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΟΥΚΑ Κωνσταντίνου του Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 49606), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

39. Με την 21167/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΚΟΥΤΣΙΚΑ Θεόδωρου του Αλεξίου 
(Α.Μ. 49024), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

40. Μετην 21153/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ Αθανασίου του Αλε¬ 
ξίου (Α.Μ. 48634), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

41. Με την 21166/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΚΡΙΘΑΡΗ Αριστοφάνη του Χαράλαμπου 
(Α.Μ. 25935), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

42. Μετην 21165/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΡΟΚΟΥ Γεωργίου του Νικολάου 
(Α.Μ. 37375), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

43. Μετην 21164/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
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Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου 
του Αθανασίου (Α.Μ. 25435), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν 
γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω πα¬ 
ραίτησης. 

44. Με την 21163/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΑΟΥ Δημη- 
τρίου του Ιωάννη (Α.Μ. 47646), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί 
εν γένει (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

45. Με την 21162/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΛΑΖΟΥΡΑ Γεωργίου του Γρηγορίου 
(Α.Μ. 65507), ΚατηγορίαςΤΙ -Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
(Π Ε), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

46. Με την 21150/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειρι¬ 
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συν¬ 
δυασμό με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, 
λύεται η σύμβαση εργασίας του ΛΑΠΠΑ Στέφανου του 
Δημητρίου (Α.Μ. 38240), ΚατηγορίαςΤΙ -Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

47. Με την 21149/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΛΕΤΣΙΟΥ Νικολάου του Γεωργίου 
(Α.Μ. 50576), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
(Π Ε), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

48. Με την 21148/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 


ση εργασίαςτου ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικολάου του Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 33459), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

49. Με την 21147/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίαςτου ΜΑΚΡΗ Χριστόφορου του Βασιλείου 
(Α.Μ. 77735), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

50. Με την 21146/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΜΑΝΩΛΗ Ηλία του Ανδρια- 
νού (Α.Μ. 50091), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

51. Με την 21145/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΜΑΡΑΘΙΑ Χαράλαμπου του Γεωργίου 
(Α.Μ. 25855), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

52. Με την 21144/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΜΑΡΙΝΟΥ Ιωάννη του Χρήστου 
(Α.Μ. 36676), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

53. Με την 21143/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΜΟΤΣΙΟΥ Αλέξανδρου του 
Χρήστου (Α.Μ. 39878), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

54. Με την 21142/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
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Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ Δημητρίου του 
Γεωργίου (Α.Μ. 46198), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχα¬ 
νικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα 
της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

55. Με την 21141 /26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ Αποστόλουτου Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 50198), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

56. Με την 21139/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΜΠΕΛΛΟΥ Κωνσταντίνου του Βασιλείου 
(Α.Μ. 47537), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

57. Με την 21176/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΜΠΟΥΜΠΛΙΝΗ Δημητρίου του Σωτη¬ 
ρίου (Α.Μ. 44072), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

58. Με την 21199/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας της ΝΙΑΝΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Μαρίας του 
Ανδρέα (Α.Μ. 45090), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχα¬ 
νικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα 
της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

59. Με την 21177/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΝΤΖΑΝΗ Δημητρίου του Γεωργίου 
(Α.Μ. 46702), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 


60. Με την 21174/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΓΩΝΗ Αθανασίου του Αγγέ¬ 
λου (Α.Μ. 43649), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

61. Με την 21173/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Χριστόφορου του Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 47044), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

62. Με την 21178/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Σπυρίδωνα του Θεμιστο¬ 
κλή (Α.Μ. 77970), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

63. Με την 21185/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΠΑΝΑΝΑΚΑΚΗ Σπυρίδωνα του Αντω¬ 
νίου (Α.Μ. 51597), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

64. Με την 21186/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ Γεώργιουτου Κωνσταντίνου 
(Α.Μ. 39261), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητικοοοι- 
κονομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

65. Με την 21187/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
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άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 408/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου του Ελευθε¬ 
ρίου (Α.Μ. 44364), ΚατηγορίαςΤ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

66. Με την 21188/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Πάσχουτου Γεωρ¬ 
γίου (Α.Μ. 35830), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

67. Με την 21200/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ηλίατου Ιωάννη 
(Α.Μ. 33990), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

68. Με την 21136/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ Βασιλείου του Σω¬ 
φρονίου (Α.Μ. 49096), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

69. Με την 21182/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίαςτου ΣΓΟΥΠΑΚΟ Παναγιώτη του Κωνσταντί¬ 
νου (Α.Μ. 39988), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

70. Με την 21175/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ Αφροδίτης του Γεωργίου 
(Α.Μ. 72761), Κατηγορίας ΓΥ3-Γενικών Υπηρεσιών, από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

71. Με την 21137/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 


Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Γεωργίου του Μιχαήλ 
(Α.Μ. 47624), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

72. Με την 21184/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας της ΣΤΑΥΡΑΚΗ Μαρίας του Κωνστα¬ 
ντίνου (Α.Μ. 46161), Κατηγορίας Δ02 - Λοιποί Διοικητι- 
κοοικονομικοί (ΔΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, 
λόγω παραίτησης. 

73. Με την 21181/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΤΕΤΡΑΔΗ Διονυσίου του Δημητρίου 
(Α.Μ. 37363), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

74. Με την 21180/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας του ΤΖΕΛΑΤΗ Θεοδώρου του Παναγιώτη 
(Α.Μ. 49691), Κατηγορίας Τ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

75. Με την 21202/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κα¬ 
τάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνίου του Κωνστα¬ 
ντίνου (Α.Μ. 46398), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

76. Με την 21179/26.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και ΙΟτουν. 4038/2012, λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ Αντωνίου του Αθανα¬ 
σίου (Α.Μ. 46960), Κατηγορίας ΓΥ3-Γενικών Υπηρεσιών, 
από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 
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77. Με την 21183/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 παρ. 9 και 10του ν. 408/2012, λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αθανασίου του Παναγιώ¬ 
τη (Α.Μ. 43629), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

78. Με την 21201 /27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό με 
το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 408/2012, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίαςτουΤΣΑΠΡΑΛΗ Αναστασίουτου Γεωργί¬ 
ου (Α.Μ. 46192), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

79. Με την 21203/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 408/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΥΦΑΝΤΗ Γεωργίου του Ανδρέα 
(Α.Μ. 18983), Κατηγορίας Τ3-Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), από τα μεσάνυχτα της 
31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

80. Με την 21207/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 


με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΧΑΡΙΣΗ Χρήστουτου Γερασίμου 
(Α.Μ. 45364), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

81. Με την 21205/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΧΑΣΙΩΤΗ Γεωργίου του Ιωάννη 
(Α.Μ. 45254), ΚατηγορίαςΤ4-Τεχνικοί εν γένει (ΔΕ), από 
τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω παραίτησης. 

82. Μετην 21204/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Λουκά του 
Σίμου (Α.Μ. 42872), ΚατηγορίαςΤΙ -Διπλωματούχοι Μη¬ 
χανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

83. Μετην 21206/27.03.2018 πράξη του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε., η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α' 364), και σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012, λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΧΑΤΖΗ Δημητρίου του Αλε¬ 
ξάνδρου (Α.Μ. 45494), Κατηγορίας ΤΙ-Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί (ΠΕ), από τα μεσάνυχτα της 31.03.2018, λόγω 
παραίτησης. 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

ΧΙΝΟΗΘΑ 5ΗΙ 
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